أحكام المياه 


سي لت 
00 1 ا 


باب نجاسة الماء القليل بوقوع نجس فيه قليلا كان أو كثيرا 


قوله: "عن أبى هريرة رضى الله عنه قال المؤلف» وفى البحر: ”ومعلوم أن البول 

القليل فى الماء الكثير لا يغير لونه.ولا رائحته وقد ه منع النبى يلم من الاغتسال فيه 
ظ ويدل عليه ايضا قوله ب «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يده ثلاثا قبل أن 
يدخلها الإناءء فإنه لا هدرى أين باتت يده؟ فأمر بغسل اليد احتياطا من نجاسة أصابته 
من موضع الاستنجاء. ومعلوم أنها لا تغير الماء ولولا أنها مفسدة عند التحقيق لما كان 
للأمر بالاحتياط معنى وحكم النبى ر بنجاسة ولوغ الكلب بقوله: «طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا“ وهو لا يغير» فالحاصل أنه حيث غلب على الظن . 
وجود نجاسة فى الماء لا يجوز استعماله أصلا بهذه الدلائل» ولا فرق بين أن يكون قلتين 
أو أكثر أو أقل» : تغير أو لاء وهذا مذهب أبى حنيفة رجمه الله عليه» والتقدير بشىء دون 
شىء لا بد فيه من نض » ولم یوجد“ (۸۳:۱). ْ 


حديث الم لقلتين: 
وأما حديث القلتين فلم يوقف على حقيقته كما سيأتى» فالاحتجاج به لا يصح 
على ما قالوا. والندز ا" رواه الشافعى وا الا وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 


و 
أ# ا 


. ۳۷ :١ باب البول فى الماء الدائم‎ )١( 
. رقم ۳ إلى قوله: ” كذا فى التلخيص الحبير"‎ ۱۸ :١ (؟) هذه العبارة مع جميع نصوصها مأخوذة من ال لتلخيص الحبير‎ 


